جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


4 رمز المدرسة : 2036 رقم الصفحة من 1 إلى‎ : 7 1 ١ 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول‎ 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 3 للعام الدراسي 0 2 


المدورسة: ثانوية بدر الكبرى للبنات 









1 | 1421922036001 | اسراء اياد عبد الهادي محمد 000 | 64 | 53 | 50 | 68 | ناج | 

2 الاح ا 87| 77| 7_| ۵ ا 341 
3 | 1421922036004 _| ايات عبد الجليل منصور حسين _____| 85 | 87 | 61 | ا9 | نجج | 324 
4 | 1421922036005 _| اية خالد ستار حسن | 70 | 62 | 55 | 92 | ناج | 29 
5 | 1421922036006 | ايةرعدجاسم محمد | 62 | 74 | 61 | 80 | نج | 27 
6 | 1421922036007 _| بسمه ليث ضياء عبدالامير ___| 70 | 78 | 64 | 70 | نجج | 282 
7 | 1421922036008 _| بسمه باسل اسماعيل خورشيد_ ____| 78 | 96 | 62 | 85 | نجع | 31 
8 | 1421922036009 _| بنين ميثاق حامد عبد الرحمن _____| 61 | 78 | 35 | 52 | مىل | 0 
9 | 1421922036010 | تيم احمد سالم داود | 50 | 6 | 42 | 50 | مل | 0 
0 | 1421922036011 | جمانه ضياء عبد كريم | 82 | 98 | 86 | 100 | نجج | 36 
RS TTT E F3 1‏ 555 151 5 ال E‏ 5ك ا E‏ 273 
2 | 1421922036018 | جنات ماجد شناوةحاجم || 67 | 83 | 67 | 63 | نجج | 280 
3 | 1421922036014 | جنان عادل برهان ضاحي ||| 94 | 97 | 10 | 97 _ | نجج | 388 
14 _ 1421922099016 بي سين مهدي عد الصلحب___ | 61 | 8ق 39 | س 0 
5 | 1421922036017 | خديجة خالد احمد سليمان | 55 | 57 | 53 | 64 | نهجع ‏ | 229 
ER SE BE MS MS 2 22222 16‏ 255 
7 | 1421922036019 _| داليا زيد حامد سهيل | 66 | 68 | 56 | 59 | ناج | 2499 
8 | 1421922036020 _| داليا سعد محمد صبري | 70 | 62 | 63 | 64 | ناج | 259 
9 | 1421922036021 _| دالياسعدمنشدمشتت | 56 | 50 | 52 | 58 | ناج | 26 
0 | 1421922036022 |دالياموان محمدجاسم 222 | 81 | 8 | 74 | 87 | نم | 388 
21 | 1421922036024 | رفل محمد صالح مهدي _________| 94 | ا9 | 73 | 0 | نجج | 348 
2 | 1421922036025 | رقية حامد كاظم عبد الامير 0000 | غ | غ | غ | غ ‏ )ا 
GT TTI 23‏ ل E E E E‏ ل a‏ 5 __ 
4 | 1421922036027 | رهف فائز شكري فؤاد 256 











برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


ثانوية بدر الكبرى للبنات 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2036 رقم الصفحة من 2 إلى 4 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
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34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


42 
43 
44 
45 
46 
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48 





_ 1421922036028_| روان حيدر مسعود مصطفى ا | 31 | 50 | 34 | 50 
| 1421922036029_| روان سعد هاشم محسن | 52 | 52 | 4 | 50 __ 
| 1421922036031_| روزان سعد علي نامدار | 59 | 50 | 36 | ۴م 
_ 1421922036032_| زهراء حاتم كريم شريف ا | 51 | 50 | 35 | 58 _ 
_ 1421922036033_| زهراء صدام حسين عببالله ااا | 83 | 98 | 93 | 
_ 1421922036034_| زهراء صدام حسين علي ااا | 54 )| 66 | ا51 | 

| 1421922036035_| زهراء مقداد احمد مهدي ا | 54 | 67 | 74 | 8 
_ 1421922036037 _| زهرة رياض ضامن قاسم | 64 | 80 | 72 | 

_ 1421922036038_| زينب سعدون عبد الامير جاير اا | 57 | 81 | 50 | 





ا 


3 


_ 1421922036039 | زينب قاسم نجم عبود ااا | 87 | 93 | 92 | 87 | اج 
_ 1421922036040 | سارة احمد مالك عودة ااا | 55 | 64 | 50 | 83 | اج 
| 1421922036041 | سارةعمرشاملعمر ااا | 73 | 92 | 85 | 72 | نج 
| 1421922036042 | سارة مثتى عبدجبار________| 50 | 76 | 50 | 59 | نج 
| 1421922036043 | ساندي سمير بهنم طوبيا ا | 63 | 64 | 50 | 50 | ناج 
_ 1421922036044 | سماعماد عباس محل ا | 61 | 91 | 75 | 82 | اج 
_ 1421922036045 _| شاهيناز حمزة جبار عبالله | 55 | 50 | 0 | 55 | اج 
_ 1421922036047_| شمس مهند ناطق يونس ااا | 67 | 70 | 0 | 50 | اج 
_ 1421922036048 | شمس وميض عبود ابراهيم ا | 79 | 63 | 6 | 75 | اج 
_ 1421922036049 ]| شهد امير عبد العباس حميد ا | 60 | 72 | 70 | 76 | انج 
| 1421922036050 _| شهد زومان عزالدين قطمير_______| 75 | 88 | 62 | 90 | ناج 
| 1421922036051 _| صفامصطفى على رسن 0000000 | 92 | 88 | 74 | 86 | ااج 
_ 1421922036052 | ضحى عباس صالح مريهيج 1000 | 51 | 42 | 41 | 52 | مل 
53 50 72 74 تاجع 


142192203 


طيبة حذيفة هاشم طاهر 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2036 رقم الصفحة من 3 إلى 4 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثانوية بدر الكبرى للبنات 




















14 04 49 
142195 50 
1421926 51 


طيبة حميد عبد الهادى عبد العباس 


ی حميد ع 
اضياسدفضرسيي 0 | 858 | لان ا 
اضياعسامعديوه 55 er‏ 


ع 7 | 54 | 65 | 
. ا 6 | 67 

74 

74 | 6 





377 
241 


i 


: 


11 


56 | 1421922036062 
57 | 1421922036063 78 جح 292 
58 | 1421922036065 |41 50 1 75 جح 25%6 
6 | 1421922036068 _| قمر قيس جلال مصطفى ||| 50 | 67 |[ 50 | 73 | نج | 240 
1 | 1421922036069 | كوثر عبد الله ضايع عاصي _______| 68 | 73 | 79 | 71 | نج | 291 
2 | 1421922036070 | لارا علي شاكر ذرب 00000000000 | 52 | 74 | 83 | 84 | نجج | 23 
3 | 1421922036071 | مريم عباس فاضل فارس 02020222 | 62 | 57 | 50 | 89 | اجج | 2588 
4 | 1421922036072 | مريم ماجد شاكر سعيد 000000000 | 58 | 87 | 71 | 86 | ناج | 32 

5 


8 | 1421922036077 | نبأ ضياء حسون جبار | 171 
ا 96 | 6 | 89 | نجج | 343 


: 


ا 
6 


نبأ راد 1 57 
9 | 1421922036078 | نبأ عبدالحامد جبار سوداني |04 93 1 
50 








72 1 |[ نجوى روفيان نزار عزت 51 36 63 مكمل 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 2036 رقم الصفحة من 4 إلى 4 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: ثانوية بدر الكبرى للبنات 






3 | 1421922036082 _| نور الهدى محمد واعي احجيل ا | 74 | 0 | 52 | 9 | نجج | 306 
4 | 1421922036084 _| نور وضاح خالدناجي ااا | 68 | 92 | 68 | 80 | نجج | 308 
5 | 1421922036085 | نورهان نوري محمد ناصر | 5 | 54 | 31 | 56 | مسل | 0 
6 | 1421922036086 _| نيران عادل عبد الساده حسن اا | 50 | 58 | 50 | 51 | نجج | 209 


أنسبة النجاح _ | 
ERNE ENE‏ كم 












برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


